DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG 
Kantor DPRK Sabang, Jl. Yos Sudarso, Sabang 


PENGUMUMAN 
Nomor : 12/KOM-A/DPRK/2023 


Hasil Uji Fit dan Proper Test Calon Anggota Tim Independen Penjaringan dan 
Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang 
Periode 2023-2028 


Berdasarkan Hasil Uji Fit dan Proper Test Calon Anggota Tim Independen 
Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) 
Kota Sabang Periode 2023-2028 yang telah dilaksanakan pada hari Jumat 
tanggal 10 Maret 2023, maka Komisi A DPRK sabang dengan ini menetapkan 
nama-nama Calon Anggota Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon 
Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang Periode 2023-2028 
sebanyak 5 (lima) Orang yang dinyatakan lulus dan 5 (lima) orang lulus 
cadangan sebagai berikut: 


Il. 


i Ea 

No Nama Sa Unsur Keterangan 

1 | Muhammad Irham, SE, M. Si IoT ASN 

2 IM. Yusuf, S. T, M. Eng NE ASN | 

3 | Edy Saputra, S. Pd L ASN 

4 | Nurlina, S. Ag P ASN 

5 |Eddy Syahputra, S.H L ASN 

6 | Putra Rizki Pratama, S.T L MASYARAKAT | LULUS CADANGAN | 

7 | Zakiul Amri Rizgina, B. Sc. Hons, M.M L MASYARAKAT | LULUS CADANGAN 

8 | Fajrina Rahmi Sudji, $ S. S.T P THL LULUS CADANGAN | 
D WIRASWASTA | LULUS CADANGAN 
L 


ASN 


